Du wirst niemals alleine gehn 


Strumming: iititiii 


C 

Wenn du gehst durch den Sturm, 

G 

halt dein' Kopf stets hoch, 

F C G Gm 

und im Dunkeln da sei dir nicht bang. 

Dm Bb 

Denn am Ende vom Sturm 

F Dm 

gold'nen Himmel siehst du doch, 

Bb Am Gm (F) E C7 
hörst der Lerche silbrig-süßen Gesang. 

F E7 

Geh durch diesen Wind, 

C Fm6 

Geh durch diesen Reg'n, 

C Em F G 

selbst wenn deine Träume verweh'n. 

C Caug 

Geh durch, geh hindurch, 

F D 

mit der Hoffnung in deinem Herz, 

C Em Am Em G 

denn du niemals allein wirst geh'n. 

C Em F G C 

Du wirst niemals alleine geh'n. 


C Caug 

Geh durch, geh hindurch, 

F D 

mit der Hoffnung in deinem Herz, 

C Em Am Em G 

denn du niemals allein wirst geh'n. 

C Em F G C 

Du wirst niemals alleine geh'n. 


Gm 

Bb 

C7 

Fm6 

Caug 
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